PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO 

(P.P.C.S.) 


Il Consiglio Comunale uscente ha adottato a maggioranza il P.P.C.S. di Palazzolo Acreide, dopo che 

10 stesso è stato rielaborato rispetto a quello adottato nel 1998 con deliberazione n. 9 dal C.C., 
Amministrazione Messina. 

La nuova Amministrazione ritiene che il Piano adottato doveva essere presentato ed esposto nei 
minimi particolari in incontri aperti a tutta la cittadinanza, trattandosi di uno strumento di sviluppo e 
di pianificazione urbanistica, riqualificazione e valorizzazione di tutto il patrimonio storico-artistico, 
monumentale-ambientale 

Un Piano Particolareggiato non può nascere solo dal contributo, più o meno interessato, dei 
progettisti, dell’Ufficio Tecnico comunale e tanti tecnici locali sentiti dalla Amministrazione uscente 
e collaboratori della stessa. 

11 P.P.C.S. è passato sulla testa della cittadinanza tutta, coinvolta solo agli inizi, non a Piano 
completato, che ha goduto solo dell’assenso e collaborazione dei tecnici locali. 

La nuova Amministrazione richiederà il rientro del Piano, che sarà inviato, in assenza di osservazioni, 
al competente Assessorato Regionale per il decreto d’approvazione, al fine di consentire ai cittadini 
tutti, alle associazioni di categoria, alle forze politiche e sindacali di poter approfondire l’argomento 
P.P.C.S., capire i criteri adottati e gli elementi essenziali che hanno portato alla rielaborazione del 
precedente, datato 1998. 



